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Wahlvorschlag 

der Fraktion der FDP 


Wahl der Stellvertreter des Präsidenten 


Die Fraktion der FDP schlägt den Abgeordneten 


Dr. Fiermann Otto Solms 


als Stellvertreter des Präsidenten des Deutschen Bundestages vor. 


Berlin, den 18. Oktober 2005 

Dr. Wolfgang Gerhardt und Fraktion 
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